Dr. wszech nauk lekarskich, emer. lekarz c. k. fabryki tytoniu w Krakowie 


przeżywszy lat 68, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony Św. Sa- 
kramentami, zasnął w Panu dnia 50 lipca 1917 roku 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby L. 5 Mały Rynek na miejsce wiecznego 

spoczynku nastąpi we środę dnia 1 sierpnia b. r. o godzinie 4-tej po południu, 

na który to smutny obrzęd pozostała rodzina zaprasza Krewnych, Przyjaciół, 
Kolegów Zmarłego 1 Znajomych. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie we czwartek dnia 2 sierpnia b. r. o godzinie 8 rano w kościele N. P. Maryi. 
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